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കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 


(2) 


വിജ്ഞാപനം 


നമ്പർ ഇ . ഇ . ടി. ഡി . വി .- 02 / 14 - 15 . 


2014 നവംബർ 21. 


(1) 

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിർമ്മാണം നട ത്തുന്ന 
നമ്പർ ഇ . ഇ . ടി. ഡി . വി . -01/ 14 - 15 . 2014 നവംബർ 21. 

- ചാത്തൻകോട്ടു നട ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ 

നിന്നും കുറ്റ്യാടി 110 കെ . വി . സബ് സ്റ്റേ ഷ നി ലേക്ക് 
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കിനാലൂർ ഭാഗത്ത് കേരള 

പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന 33 കെ . വി. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ 
സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഡ സി യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ 

കേബിളിന്റെ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായി കേരള സംസ്ഥാന 
( KSIDC ) അനു വാദിച്ച സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്ന 

വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാരും മറ്റ് 
110 കെ . വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കക്കയം- ചേവായൂർ 110 കെ . വി . 

ജോലിക്കാരും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര താലൂക്കിലെ 
ലൈനിൽ നിന്ന് പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന 110 കെ . വി. 

കായക്കൊടി, മരുതോങ്കര, കാവിലുംപാറ , കുറ്റ്യാടി എന്നീ 
ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായി കേരള സംസ്ഥാന 

വില്ലേജുകളിൽ പ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽകൂടി നിയ മാ നു സത 
വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാരും മറ്റ് 

കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനായി പ്രവേശിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം 
ജോലിക്കാരും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ താമരശ്ശേരി താലൂക്കിലെ 

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003 സെക്ഷൻ 185 ഉപ വകുപ്പ് 2 
ഉണ്ണികുളം, കാന്തല്ലൂർ, കിനാലൂർ എന്നീ വില്ലേജുകളിൽപ്പെട്ട 

( എ ആന്റ് ബി ) വകുപ്പ് അ നു സ രിച്ച് ബന്ധ പ്പെട്ട 
വസ്തുക്കളിൽ കൂടി നിയമാനുസൃത കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനായി 

എല്ലാവരേയും ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. 
പ്രവേശിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 
2003 സെക്ഷൻ 185 ഉപവകുപ്പ് 2 ( എ ആന്റ് ബി ) വകുപ്പ് | PRMC1 848/3039 /14. 
അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. 

( ഒപ്പ്) 

ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ, 
PRMC1 816/2970/14. 

വടകര. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


